[VIDEO] IPS Longhin confirmă că a fost lovit în timp 
ce se afla în spital, acum 2 săptămâni 


e 6 februarie 2024 Bi A 25.848 


În timp ce se afla în spital pentru tratament, în data de 22 ianuarie, IPS 
Longhin a fost lovit puternic în zona feței, încât a fost nevoie să fie cusut la 
o pleoapă. S-a hotărât să nu se facă public acest lucru, pentru a nu agrava 
relațiile şi aşa inflamate cu administraţia Zelensky. Ieri a apărut în spaţiul 
public o imagine terifiantă ce-l arăta pe IPS Longhin cu vânătăi mari în 
jurul ochilor. Călugării din jurul IPS sale au confirmat cele scrise mai sus, 
iar astăzi a confirmat, cu smerenia şi bucuria caracteristică, chiar IPS 


Longhin. 


Să ne rugăm ca Domnul să-l întărească şi să-l mântuiască spre slava Sa. 


Amin! 


Răspunsul mitropolitului Longhin la 
ceea ce s-a întâmplat: 

Asta s-a întâmplat în noaptea de 
22.01.24, au bătut la ușă de 3 ori, iar 
când am deschis, am primit o 
lovitură de la care am pierdut 
cunoștința. În urma loviturii, a fost 
necesară o intervenţie chirurgicală. 
Acum mă simt bine! Totul rămâne la 
mila și la judecata lui Dumnezeu! 
Mitropolitul Longhin (Jar) 
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lui Dumnezeu! Mitropolitul Longhin (Jar) 


Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniţi 
OrtodoxINFO! 


Ne străduim să menţinem viu acest site și să vă punem 
la dispoziție informaţii care să facă lumină în provocările 
pe care le trăim. Activitatea independentă a 
OrtodoxINFO funcţionează strict cu ajutorul cititorilor, 
din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți 
sprijini printr-o donaţie bancară sau prin PayPal, 
completând formularul de mai jos. 


DONAȚIE LUNARĂ DOAR ACUM 


€5 €10 €20 Altă sumă 


Mulţumim celor care ne-au ajutat până acum! 


Un comentariu 


Ioan 


6 februarie 2024 la 17:52 


Autoritatile ukrainene se fac ca nu stiu pt ca,norma ca pe 
orice hol din spital sunt camere . 


